DELL’ORDINE DORICO. 


Cap. XV. 

’ O R D I N E Dorico hcbbe principle norae da i Dori popoli Grcci , che habita 
ronoin Alia. Lecolonnefefifarannofemplicifenzapilaftri deono elfer lunoh* 
fettetefte e meza, ouero otto . Gli intercolunnij fonopoco meno di tre diametfi 
di colonna, e quefta maniera dicolonnatida Vitruuioe dettaDiaftilos. Mafcfi 
app°ggi erann ° a i pilaftri j fi faranno con bafa , e capitello lunghc diccfettc modu 
li, & vn tcrzo ; & e da auertirc , che ( come ho detto di fopra al cap. xiij. ) il modulo 
in queft’ordine (olo e mezo il diametro della colonna diuifo in minuti trenta,& in tutti gli altri ordini 
e il diametro intiero diuifo in minuti feftanta. 

Negli Antichi non fivedePiedeftilo a queft’ordine, ma fi benenc’modernirpero volendouelo 
porre j ii fata che’l Dado fia quadro, e da lui fi pigliera la mifiira de gli ornamenti fuoi : perche fi diui- 
dera in quattro parti vguali,e la bafa col fuozocco fata per due di quelle ;e per vna la Cimacia, alia 
quale deueefTereattaccatol’orlo della bafa della colonna. Di quefta forte piedeftili fi vedono an- 
cho nell’ordine Corinthio , come in V erona nell’ Arco, che fi dice de’ Lioni . Io ho pofto piu manie- 
re di facome , che fi ponno accommodare al Piedeftilo di queft’ordine : le quali tutte fono belle, e ca 
uate da gli Antichi , e fono ftate mifurate diligentifsimamente . Non ha queft’ordine Bafa propria : 
onde in mold edificij fi veggono le colonne fenza bale , come in R oma nel Theatro di Marcello , nel 
Tempio della Pietavicino adettoTheatro,nelTheatrodi Vicenza, & in diuerfi altri luoghi. Ma 
alcuna uolta ui fi pone la Bafa Attica .-laqualeaccrefcemoltodibellezza, e la fua mifura e quefta. 
L’altezza e per la meta del diametro della colonna , e fi diuide in tre parti vguali : vna fi da al Plintod 
Zocco: l’altre due fi diuidono in quattro parti, e d’vna fi fa il baftone di fopra : 1’altre, che reftano fi par 
tifcono in due , Sc vna fi da al baftone di fotto : l’altra al Cauetto co’ fuoi liftelli : percioche fi partirain 
fei parti : d’una fi fara il liftello di fopra : d’un’altra quel di fotto : e quattro refteranno al cauetto . Lo 
fporto e la fefta parte del diametro della.colonna : La Cimbia ft fa per la meta del baftone di fopra fa- 
cendofi diuifa dalla bafa , il fuo fporto e la terza parte di tutto lo fporto della bafa . Ma fe la bafa e par 
te della colonna faranno di un pezzo ; fi fara la Cimbia fottile , come fi ucde nel terzo difegno di que- 
ft’ordine ,oue fono ancho due maniere d’impofte de gli Archi . 

A, Viuo della colonna. 

B , Cimbia. 

C, Baftone di fopra. 

D, Cauetto co' liftelli. 

E, Baftone di fotto. 

F, PI into, ouero Zocco. 

G, Cimacia. 

H, Dado. 

I , Bafa. 

k , Impofte de gli archi . 


^delPiedeftilo. 
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